82. Vergleich der Leistung wirklicher Dampfrnasehinen mit der Arbeit usw. 423
Ist nun der Hubraum Vh des Dampfzylinders bekannt, so kann auch F als Strecke im^ Indikatordiagramm eingetragen werden, da die Lange I dieses Diagramms zwischen den Endloten dem Hubraum entspricht.
Es ist zwar fur die Flache des idealen Diagramms und die Summe der Arbeitsverluste gleichgiiltig, wohin sein Anfangspunkt a gelegt wird. Es emp-fiehlt sich aber, ihn so zu legen, daB die einzelnen Teile des Gesaintverlustes unterschieden werden konnen. Dies ist der Fall, wenn a urn eine Strecke »' vom Koordinatenanfang 0 des Indikatordiagramms nach innen zu geriiekt wird, die . dem beim Beginn der Einstromung im schadlichen Raume befind-lichen Restdampf entspricht. Diese Dampfmenge laBt sich dem Gewicht nach schatzungsweise aus Punkten R am Anfang der Kompression ermitteln (ge-maB pr, Vr, Fig. 162), wenn man die Annahme macht, daB daselbst der Restdampf trocken ist.
Es stellt alsdann dar, Fig. 161:
Die schraffierte Flache rechts vom rechten Endlot den Arbeitsverlust durch den Inhalt des schadlichen Raunies.
Die schraffierte Flache zwischen der wirklichen und der idealen Ausdeh-nungslinie den Verlust durch Abkiihlung, die Flache unterhalb der Aus-stromlinie den Verlust durch unvollkommene tlbertragung des Vakuums aus dem Koiidensator nach dem Dampfzylinder.
Die unter der Verdichtungslinie liegende Flache gehort auch zum Ge-samtverlust; sie darf aber nicht als ,,Kompressionsverlust" bezeichnet werden, derm die Verdi clltungsarbeit wird bei der 'Expansion wieder abgegeben; einen rKompressionsverlust" gibt es nicht. — Eine scharfe Trennung der einzelnen Verlustquellen ist im iibrigen nicht moglich. Das Bild, Fig. 161, gibt in dieser Hinsicht nur einen schatzungsweisen tTberblick
Man kann im Zweifel sein, ob die Endspannung pe der Expansion oder die tatsachliche Raum vergroBerung bei der Expansoin fiir das ideale Diagram m mafigebend sein soil. Beide Annahmen liefern nicht genau gleiche ideale Arbeitswerte, weil die adiabatische Ausdehnung nicht nach •pv = kaDst. erfolgt.                                                                                                             *
Die zweite Annahme1) fiihrt unter Umstanden bei Auspuff zu Schwierig-keiten (s. Heilmann, Z. .Ver. deutsch. Ing. 1906, S. 319) und setzt vor allem die genaue Kenntnis des schadlichen Raumes voraus, die haufig fehlt. Den schraf f ierte.n Flachen in Fig. 161 und 162 liegt die erste Annahme zugrunde. Das Ergebnis nach der zweiten Annahme ist gestrichelt eingetragen, sie ergibt einen kleineren Wert fiir yg.
Als ideales Diagramm konnte auch ein Diagramm mit vollstandiger Expansion bis auf den Gegendruck zugrunde gelegt werden (Clausius-R an kine scher ProzeB). Man erhalt dann fiir das Verhaltnis von tatsachlicher indizierter und idealer Arbeit immer einen kleineren Wert als ^. Dieser Wert ist kein reines MaB mehr fur die durch die Maschine als solche veranlaBten. Arbeitsverluste; denn er enthalt aufier diesen noch den Verlust durch unvoll-standige Expansion, der nicht durch die Unvollkommenheit der Maschine, son-dern durch die Verschiedenheit der Prozesse veranlaBt wird. Vgl. hierzu auch die Darlegung Abschn. 80.
Mit ijfh wurde in Abschn. 78 der Bruchteil der Gesamtwarme / des Dampfes bezeichnet, der durch den theoretischen ProzeB in Arbeit umsetzbar ist. Nun wird aber nicht dieser ProzeB, sondern der des Indikatordiagramms verwirklicht, dessen Flache nur j^mal so groB ist als das theore-tische Diagramm. In indizierte-) Arbeit wird also von der Gesamtwarme verwandelt der Bruchteil
1)   Vom Verein Deutscher Ingenieure angenommen.   Z. Ver. deutsch. Ing. 1901, S. 404.                                                                                        ,               .. , v ,
2)   D. h.  vom Indikator angezeigte,   auf den Dampfkolben tatsacnlich
iibertragene Arbeit. 30 °,der Druckverteilung fiir die ideale Stromlinionbewegung ist eine Aufgabe fiir sich, deren Losung in be-Bthnmten Fallen mit den Hilfsmitteln der theoretischen Hydrodynamik mog-lich ist.                                ,                         ,
